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EFFEBIDI* Modd. RADI080 E MAE8T080 



EFFEDIBI’ RADIO (F.LLI DE BERNARDI) - Mod. RADIOSO e mod. MAESTOSO • Gamma medie divisa: 188-340 m c 310-580 m. (iirami 
corte: 50-26,5 m c 26,6-15 ni. Tensione anodica ma&aima 245 V, Bchemii 1(H) V, placca o5ciIlatrice 105 \, griglia finale 5,6 V, 

eccitazione 105 V. Reea uscita: 3,5 W, ronsumo 56 W. 






























